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Wijziging openingstijden stadskantoor en stadhuis 

Donderdag 31 december zijn het stadskantoor en stadhuis vanaf 15.00 uur gesloten en na dit tijdstip 
ook telefonisch niet meer bereikbaar. 

Vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) de gehele dag gesloten. 

Maandag 4 januari zijn het stadskantoor en stadhuis tot 10.30 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar. 
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